Mgr WIKTOR 


de MARTINI 


porucznik Wojsk Polskich 


urodzony 2. VIII. 1910, poległ śmiercią męczeńską w Katyniu 
w kwietniu 1940 r. 


MSZA SWIĘTA ŻAŁOBNA 


odbędzie się w środę 22 września 1943 r. o godz. 10 rano w kościele Najśw. 
Marii Panny w Krakowie, przed ołtarzem Cudownego Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego 
o czym zawiadamiają 
rodzice i rodzina. 


